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2 Radomia d. 5. Pażdziernika. 

Szanowny Przyiacielu! W chęci zaie- 
chania drogi Jego Excelencyi JW. jmć X. Ar 
c} biskupowi Lwowskiemu i Konsyliarzowi 
taynemu na fiitkech Kickiemu, końcem zło- 
ż via shołdu powinneg» Cn tom Jego wysohiem? 
przybyłem tu do Rudcemia wieczorem dnia 3 
tm. właśnie pod ów czas kiedy wyfrzsły z 
m źlzierzow zwiafłtowały wilią Jmienin Nay- 
irŚaieyszega Cesarza |nci Franciszka f. Pana 
N.szego Miłościwego. 

Już tə ra pierwszy rzut oka, pofirzegłem 
kizątane powszechne okofo obchodu uroczy: 
fieg , każdemu poczciwemu obywatelowi nay- 
droższych tychże Inienin. Lecz cokolwiek so” 
bie w tym razie wycbrażać mogłem , to wszy 
fiko n:zintrz przewyższyła rzeczywittość , 
gdy równo ze dniem odezwały fię huczne wy- 
firzały z Możdzierzow , i woysko w okolicy 
na kwaterach będące zgromadzać fię zaczęło» 

O wpół do lotey z rane, fianęło toż 
woysko przed kościołem XX. Bernardynow, 
i uformowało Szpaler w kościele, gdzie Jego 
Excelencya JW. Arcybiskup, otoczonym bę: 
dąc licznym duchowięńfiwem (którym dyry- 
gowali Jebmośe Prałaci, te iet W.JX. Grze- 
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gorzewski Surrogat, Kanovik Saudomirski, ; 
Proboszcz Zwolenia, W. JX. Dobrzański dzie- 
kan Kielecki į Proboszcz Tczewa, i W.JX. 
Riese Kanonik Opatowa i Proboszcz Radomia) 
Sam celebrował , a Jmć X. Szałapski, Prob s ez 
Kowal, godne uszom słuchacza pod ten czźs 
opowiadał kazanie, 

JW. Sierakowski ftsrofta cyrkularny w 
gronie Jchmosć PP. Urzędnikew cyrkularnych 
i JW. Podpułkownik regimentu huzarow 4go 
Baron de Vecsey , z orszakiem ].hmość effi- 
cerow , po skończonym Te Deum, pod czas 
którego huzary zręcznie oguia dawały , powi- 
tali jego Excellercyą JW. Arcybiskupa, rie 
zmordowanego pracami duchownemi , gdyż 
przeszło ctyfiąca ludzi tegoż czasu Sakremer.t 
Bierzmowania od Niego: przyjęło, a patako 
wych ceremoniach JW. ftarcita cyrknłarny p 
tegoż JW. Arcybiskupa z zgromadzeniem du- 
chowieńftwa i obywatelow ziemięńskich do fie- 
bie na obiad zaprofił, na którey i ia będąc 
uczcie patrzałem wiskowym uke ntentowaciu 
sa zdrowie i słodkie Perowanie Naszego Pana 
spełniano saczerze kielichy. 

Gdy tak dzień po większey części z szedł 
na ofiarach kapłańskich za Najiaśnicyszego 


x 
Cesarza jmd, w wieczor dał czytać. w guftoriz 
wney iliaminacyi cazzo miafła uczucia, iakie- 
mi woysko i abywatele Są przeajknieni , iuż to 
naypiękniey wydał fig Hiuptwach za Itaranien 
JW. Podpułkownika i korpusu officerow o- 
świeccny.  Wyfławtał oa Świątynie ofiary z 
napisem rysuigev'n charakter Nayiaśnieyszego 
Pana, Salulifira pace corruscat, a drugim: 
Pro Cesare © pace dimicare paratus ef, 
oznaczającym odnośnie do rzeczownika ewer- 
cilus , że C.K. woyska żadnemi niesmakami 
niezgnębioną pałaią walecznością i gorliwością 
walczenia za głowę narodu Nayukochańszego 
Cesarza , i ftrzeżenia zbawiennego. pokoiu. - O 
iak chlubne dla żołnierza hasło! . suae 

Ucsncia zaś obywatelow Radomskich wy 
dawały (ię szczerze oświeceniem 2 ordobą 
wszyftkich Kamienie i dowow , z napisami pa- 
tryotycznemi, szczególniey: Et nos flore- 
mus sub alis tuis tłumaczyły iaśnie jak dale- 
ce los mieszftańicow Monarchii Aultryackiey, 
mądremi uftawami ieft polepszony , iak miłe ta- 
skawym berłem Franciszka Í. osłodeony. 

W czafie tey illuminacyi, trwał ciągle 
faierwerk przy muzyce przynaymniey do go- 
dziny 12tey w nieuftannym firzelaniu ze ftro- 
ny inagifiratu z możdzierzow i odgł {ie ( Niech 
żyje Fraueiszek I. ) a potem rozpocrął fię bal 
i mwa? w licznym 7rgrnuiadreniu do białego 
dnis. — Szanowny Przyiacielu serce moie o- 
pływa w radości widząc tyle szlichetności, 
do Qyca Oyczyzny, zunige 
ztąd przybędzie rosko- 


przywiązania 
więc żei Tobie wiele 
szy, ninieyszy udzielam ci opis z życzeniem: 
aby dni Nayukochańszego Mousrchy Nasze- 
go, Opatrzność od wszelkich nieprzyjemnych 
przypadkow cchroniła, c 
Z Wiednia d. 17. Października. 

Nayiaśnieyszy Cesarz |me nasz przyzwy- 

czaiony wspierać wszyftkie użyteczne zakłady 
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raczy? Prefenta w Lanieralnem w 
Gua ch piútwie Paranbicz, Józefa Sdenit- 
schka, wynadzradzaiąc iega fiarauność tak w 
polepszenia fteda końskiego , isko też gospu- 
darftwa gruntowego ż:Szzzycie wielkim zło: 
tym medalem nudgraijy z tazinże 
a Prefekta pañit u, Fuipa Hufna- 
gel, ads koni złotym 
medalem średeiey wielkości. 


ładcu>Xic m, 
wa Uh..riesct 
za ftarauność okeła 


J. C. K. Mość raczyt na zdanie sprawy 
przez nadworną woienną radę i zalecenie J, 
Cessrzowiczowskiey Mości Jenerzhffina Ar- 
cy Xcia jme Karola W spórdyrekt:ra woy. 
skowego ftida koni, Veitb - Gi-bstz złotem 
medalem średniey wielkości ziszczycić. 

Z Budy d. 15. Paźdcierniku. 

D. 9 odprawiły ftiny sey muiące 5TwSze, 
d. IOgo 52gie, a wczorsy 53cie pefiedzenie i 
truduiły lię na nich szczególniey uci.sliwo* 
ściami kraiu i podać fię maiicą naypokorniey- 
szą reprezent cyą do J. C.K. Mci. W n.edzielę 
były prowincyalne narądzenia. 

Przy Król. Węgierskiey ft»thaltery i Pro- 
tokoliści Jan Bartolozzi i Piotr Sgalay zoftali 
na koncepiftow wy; nieficnemi, 

Sławny w Wiednia drukapskich liter 4 
kopersztychow ftycharz, Samvel Zetler, rodem 
z kommitatu Raabskitgo, zoftał iako profeflor 
obu tych kunsztow do Reflyysko- En" ter- 
skiey szkóły głowney w Moskwie powcłazy, 
i inż tam poiechał. 

KAŻE MS 

Ee ij 
Roflyys:. 
dącezo tam Roftyyskiego Radcy Manu Rodofiu- 
kin, w których donofi mu Jenerał Miiorado* 
wich, iż Refiyysko [mperaterski r ełnoniocnih, 


. Puź dziernika. 
przybył? do Belgradu 
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Jenerał Laskarow, wzawartym na 9 niefiecy 
rozeymie z Pełnomcczikiem Tureckim Gzblib- 
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Effndem zajął razem Serwieskie woyska, a 
zatem Szrwiyski n-czelnik ma swcie wcyska 
uwisd mić, sby natychmiałł zaprzefiały nie 
przyiaciel kich krckow. Jakoż dowodzca Me- 
leuko rozesłał atychmiaf rozkazy , aby wszę- 
dzie zaprzeft:no nieprzyłacielskich krokow. 

Z Petersburga d. 19. Września. 

J. Cesarzowiczewska Mość Wielki Xżę 
Konftanty ielt mianowany jenerałem inspekto- 
rem wszyftkiey Re lyyskiey iazdy. 

Jenerał majorowie Xżę Ttaliński Hrabia 
Suwarow Ryninicki, Alflsjew 3c1, Safonow, 
Stejnbell i Bogdznow 2gi są jeneraławi poru- 
cz'ikami mianowani. 

Przy morskich regimentach będą 4 nowe 
©ldziały artyleryi utworzone które oznaczo- 
ne będą numerami regimentow , to ick od 1go 
d 450. 

Mjr z Holknderskiey służby W efter 
bite przyięty ielt iako rotmiftrz da Roflyy- 
suey służby w Jeibrzgimencie kiry fferow Im- 
peratorskich.] 

Z Krpenhagi À 1. Października. 

Ołarniego wtsrkni środy przeseły przez 
San! 5 lmiiowe okręty i 5 fregat Rolly yskich. 
Dino in prdłag zwyczaju przewodników w 
Helfingerze; ale gdy iwszyfikie Znaki wsksza- 
igce ehvły i miałczyzny w Kopenkagskich 
wodch pazrteane zof.ey » rozbił fię ieden 
liniicwy okręt o 74 dziełach, malący na $o- 
bie 400 ludzi, pod brzegiem Saltholm. Strze- 
Li} przez kilka god”in o pomoć , 8 gdy isy fię 
nie deezek ł, posi } prosząc o nis do Angiel- 
skiego Admirala Gen:bier , który iey wyró 
nie od ówił, Sz lupa chrętu wysadziła lud 
n ląd; ale Duńczybawie nie mieli ani iedne- 
go fiatku, Irópymby rezrządzić mogli Okręt 
zn zne byt przed .jurawicay i prawie wszy- 
Tkie działa W:Trucił ; niemiad. mo czyli mogł 
miley płynyc, ale maytkowie iego mieli tu Za 


toog ;! 


rzecz niepodobtą. 
Z Paryża d, 30. Wrzesnia, 

Królowa Hollenderska znayduie ie, jak 
mowią w ciąży. 

W Neapolu dwie córki Margrabiego Pi- 
gnatelli, znayduiące fię podczas błyskawicy 
na wieży kościelney , zofiały od pioruna za- 
bite. 

Młody człowiek , który przed kiiku mie- 
fiącami poszedł do wexlarza, aby ki!ha tyfię- 
cy frankow w złocie i srebrze do Malarza Da- 
wida posłał na wymianę za papiery, wpro: 
wadził syna wexlarza, który szedł z temi 
pieniądzmi w ciemną ulicę i chciął go zamor- 
dować, co iejnak mu fię nie udało, zoltał ńie 
dawno od rzęczonągo Syna:wexlarza na ulicy 
poznany , schwytany I du sądu oddany, Któ- 
ry po przekonaniu skazał go na 20 letnie kay- 
dany. 

D. 26. t. m. Jenerał Junot odprawił nad 
obserwecyynem woyskiem w Bajonie rewiia, 
pod czas którey woyska bardzo zręcznie obro- 
ty czyniły i rzeczony jenerał oświadczył im 
swoie ukontentowanie. 

Z wyborowsy żaudarmeryi, która znay- 
dowała fię w cz:fie oftatniey kampanii w or- 
szaku Cesarze, powrocił tu nie dawno ieden od. 
dział i zraz udał fię do Fontenebleau, 

Jenerał Sawary nie pozoftznie posłem w 
Petersburgu, J. C-K. Mość mianował bowiem 
P. L-foreft, który przed woyną był posłem 
w Berlinie, nadzwyczaynym swoim posłem i 
pełnomocnym Minifrem przy Imperatorsko 
Roflyvskim dw rze. 

j. CZK. Mość rozporządził pod d.21 t, 
m. iż idace n* wszchod sukna moga bydź o- 
znaczone fięjlem zaręczającym ich gatunek 
dubroć które wyznacrona wtym celu kom- 
niflyn uzna zatakie, 

Ponieważ Paryż nieieft przyzwyczalony 
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do widzenia posła Perskiego, będący tu teraz 
ściąga zatem powszechną na siebie uwagę. Zda- 
te fię, iż chcą wiego osobie, wiego poftępo- 
waniu i poftawie poznać obyczaie, charakter i 
zw yczate iego narodu. Uważaią,iz do grze- 
czon ści, którą pofiada , nie brakuie mu tylko 
sposobow tłómaczenia fię. Jet szczególniey ba- 
czny do oddawania płci piękney należnych hół- 
dow , chociaż te przeciwią fię zwyczaiom iego 
kr-iu. Zdaie fię, iż przekonał fię własnemi 
oczaina , iż damy Paryzkie zasługuią na repu- 
tacyą z grzeczneści, zktórey pocałem słyną 
Niemniey pochlebiac im powinny 
grzeczności i podziwienie, których od niego 
doznaiąę. 

D. 22 Września czynione było w Lyo- 
nie z rozkazu i kosztem rządu doświadczenie 
machiny P. Thiłorier, przeznaczoney do po- 
pychania pod wodę na Rodznie naywiększych 
itatkow. Piszą, iż to doświadczenie bardzo 
dobrze fię udało: (tatek dosyc ciężko wyła- 
dawany ubiegł pod wodę w kanale wązkim i 
zakręcanem „ł pomimo, że fię koto u machiny 
zepsuła i inne mufiaua podftawić , w przecią- 
ga 50 minut do 2000 metrow. Uważano, iż 
za pomocą tey machiny szybcey żegluga pod- 
wodę łdzie, niżeli, gdy ftatki są przez konie 
ciągnione. 


świecie. 


Dnia 3. Października. 

W Fontenebleau czynią przygotowania 
ma uroczyfłość d. 14 Pażdziernika, to ieft ob- 
chod rocznicy bitwy pod Jeng i szęzęśliwych 
zaślubio Króla jmć W'efttalskiega z Królewną 
Katarzynę Wirtemberska. 

Minifter morski powrocił już z podroży, 
którą przedlięwziął do Roulogae, Dunkierki, 
Antwerpii, dze.ł 

Qnzeta Medyołańska zawiera ço naftę- 
pule : 

« Zapewniają, iż Francya powiększoną 


zoftanie bywszem margrabftwem Rzeskim, i 
za granicę miec będzie Mozę ; część tego mar- 
grabltwa przytączena będzie do departamentu 
niższey Mozy, a druga do departamentu dwoch 
INetow, która nazywac fię będzie czwartym 
okrygiem, a Breda będzie głownem mialtem 
podpr.fektury. 

W czoray powrocił tu P. Garnerin z de- 
partamentu Donnersberg, glzie po uiebezpie- 
czney 7mio godzinney nocney żegludze spu- 
ścił fię z swem balonem na ziemię. Drogę, 
którą P. Garnerin ubiegł, wynosi 120 mił 
Francizkich, Ta druga moia podroż nocna 
(wyraża Garnerin ) zaprowadziła mnie nie bez 
niehezpieczeńiłtwa do departamentu Donners- 
berge Gdy uczucie uszanowania, podziwienia i 
wdzięczności podało mi myśł spuszczenia fię 
na tę górę z dwiema orłami Napoleona i Ale- 
xandra (dwie chorągwie, na których znaydu- 
ią fię herby dwoch tych Mlionarchow ) zdawał 
fię grzmot, który dał fię po oftatni raz sły- 
SZec , moia myśl potwierdzac. „ P. Gs:nerin 
chce na fizycznych swoich lekcyach opisac o- 
ftstnią swolą podroż. 

Uczniowie woyskowey szkóły w Fonte- 
nebleau odprawili przed kilka dniem: przed Ce- 
sarzem obroty woyskowe, Sam Cesarz do- 
wodził ich obrotami, czynił potem niektóre 
uczniont pytania i zdawał fię bydź koutent z 
ich odpowiedzi, 

Zapewniają, iż P. Laforeft mianowany 
zoftał radcą ttanu. 

Jedenafty okrąg Cesarskiego na wilki po- 
lowania, zabił, jak z Bordeaux donoszą, od 
I Maia 1306 do Ego Sier, nią 1807 ogółem 541 
szkodliwych zwierząt, pomiędzy któremi 39t 
wilkow. 

Oftatni potomek z familii Sulty, przyja” 
cieła i miniftra Henryka IV. umarł przed kil- 
ku dniami w 23 roku Życia. 
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Nowy Hiszpański ambaffador Xze Frias, 
przybył do Paryża. 

Hollenderscy Pełnomocnicy Six, Goid- 
berg i Leyden van W eftbarendrecht udali fię 
do F"ntenebleru. 

Z Petersburga oczekniemy tu na zimę wie- 
le bogatych f mily. 

Xżę Sasko - Koburg - Saalfeld przybył z 
bratem swoim Xcicm Leopoldem do Paryża. 

N sì korsarze Orzeł i Decidć zabrali 4 
brygi Angielskie. 

W G.nai uzbraiaig z pośpiechem woien- 
ne okręty. 

Z Lizbony d. 12. Września. 

Nadzwyczayna pannie tu teraz czynność. 
Wszytkie wcienae okręty są uzbraiane, i 
dzień i noc nad tem pracuią. Będąca na śród- 
zienineni morzu nosza eskadra ielł nazad przy- 
wołana, i maytkow rekrutują.  Mowią, iż 
dwor nasz uda lię z powodu teraźnieyszych 
okoliceności do Brazylii. 

Z Nowegoiorku d. 18. Sierpnia. 

Roz nszczona zoftała pogłoska, jakoby 
tu znowu wyhuchesła Żółta gorączka; lecz 
Bogu dzięki nie prawda. Wiele osob chorn- 
ie tu w prawdzie, ale na tak zwaną chorobę 
Iufiuenza. 

Jenerał Moreau bawi teraz 2 małżonką 
swoią w Balitown Spring. Mowią, iż zamy- 
Śla przedfięwziąść podroż, do spadkow wody 
w Niagara. ; 

Na St. Domingo przedfięwzięto znowu 
nową rewolicyą; ale nie udsła fię i wiele 
krwi rozlane. Chryftof chciał zgładzić Petio- 
na; lecz ten uniknął niebezpieczeńliwa , ftra- 
ciwszy wiele ludzi. 

Z Stracburga d. 26. Września. 

Onegday przybył tu oddział Hiszp Askich 
rekrutow , Którzy są przeznaczeni dla dopeł 
nienia będących w Niemczech Hiszpańskich 
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regimentow.  Rzeczoni rekruci noszą ieszcza 


własne suknie i udali fię dziś do Niższey Sa- 
xonii, 
Z Karlskrony d. 17. Września. 

Królowa Jme przybywszy tu d. 14 t. m. 
z Xżniczką „Zofią Wilhelwiną, była ieszcze 
przed mialtem przez oficera kommenderuiące- 
go, W iceadmirała Puke 1 iego sztabu przyy- 
mowana, 

Fregatą Freji, która wczoray w pału- 
dnie z Hrabią de Lille i Xciem d'Angoulem tu 
przypłynęła, dowodził Major Nordeka8. Za: 
kazano” mu było zawdziać szczególnieyszą 
bauderę, i dla tego przybycie osob tych nie 
było wiadome, aź gdy Hrabia d' Avary na ląd 
był posłanym. Wiceadmirał Puke był potem 
do tey fregaty wysłany , na przeciwko które- 
mu wyszedł Hrabia de Lille i zaprowadzny 
zoftał do pomieszkania iemu przeznaczonego. 
Poniewaź Król był słaby, zatem z ftrony ie- 
go W. podkomorzy, Baron Munk, a z ftro- 
ny Królowey Hrabia Lówenhieim, byli do 
niego posłanemi, i dopiero dziś rano naftąpiło 
widzenie fię z Hrabia de Lille, w którego or- 
szaku znayduią fię Hrabia d'Avary, Kżę de- 
Grammont, Hrabia Danras i Kawaler de Rie 
viere. 

Król Jmc nasz przewiozł fię 2 Riigen dę' 
Karlskrony na fregacie Bellona, którą dowo- 
dził Major Amee. Baron Ellen, jeneralny 
rządca odprowadził Króla aż do mieysca wfła- 
dania na okręt. — Fregata Argielska i bryg, 
które przy porcie ftały, czyniły henory Kró- 
lewskiey fregacie, które ona nawzaiem czy- 
nita. P.Pierrepent poseł Angielski į kommen- 
dant floty Angieishiey przypłynęli do frega- 
ty „oddzli j, K. Mci uszanowanie i puścili fię 
potem na morze. 

Pułkownik Peyron przybył d. 4 t. m. do 
Bergen. | 


hi 
Z Kafel d. 4. Października, 

Przedwczoray przybył fu transport z o- 
koło 5o armat rozmaitego kalibru składaiący 
fię , które gościńcem ku Mogumcyi daley pro- 
wadzone będą. Czasami powrzcaią iuż tu z 
Francyi oddziały jeńcow Pruskich.. 

Z Berlina d. 6. Października, ' 

W Petersburgu, donofi gazeta iuteysza , 
Jenerał Sawary był zaproszony do teatru 
zwanego E emitage, co oznaczą wi:lki za- 
szczyt, który od Katarzyny II. żsdnemu cu- 
dzozietcowi, oprocz X ciu Brunświckiemu, nie 
był okazany. do 

Z dAmjterdamu d. 3. Października. 

Z Anglii mamy n Rępuiące wiadomości: 

Rząd rozkazał pewną ilość płaskich ba- 
tow iak nayprędzey wygotować, j dla tego 
cieśle okrętowi w Deal, Dewer i w innych 
portach maią donieść , iak wieleby w miefiącu 
jednym onychże wyftawić mogli. 

Przy dworze Lovdyńskim dzień nrodzin 
Królowey Wirtemberskiey osobliwiey był 
obchodzony , która zaczęła rok 42. 

Skoro P. Monroe, poseł Amerykański, 
otrzyma odpowiedź od rządu W. Brytanii, 
ula podane przełożenia z ftrony Ameryki, uda 
fię z temi na korwecie Revenge z Ilimu u do 
Ameryki. 

Do Dunow przybyło 27 żsgiow z po- 
wrącaiącey z Jamaiki kupieckiey floty pod za: 
słoną okrętu Fisgard. 

Z Hull 256 maytkow popłynęło do Ko- 
penhagi. 

P. Merry wybierał fię z dyplomatyczne- 
mi zleceniami z Anglii do Danii. 

W Londynie otworzono składkę dla nie- 
szczęśliwych , którzy przez bombardowanie 
w Kopenbadze szkodę ponieśli. 

P. Wellesley Pole popłynął w poselftwie 
do Kopeukagi. 
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P. Karol B:thurst «=słrny zoftał 2 lifta- 
mi do P. Pierrenonia i do dworu Szwedzkiego. 

Podivg wiilomeści Z AleXmivyt w E- 
gipcie pod d. 16 Czerwca, przybyło tam w 
pofiłku woysko Angielskie z Sycylii i pano- 
wała w mieście i iego okolicach spokoyność, 
Beduin'wie dotawish za pieniądze doftatkiem 
żywności. Obiz Tutechi przy Rozecie skła- 
dał fię z 1owoo ludzi. Zamek obronny A- 
bukir był cs czony przez Aungiikow. 

Deklaracya wzgledem wyprawy przeciw 
Zelardyi, wydina pot d,e5 Września w Weft- 
winiierze , ieft także w Gazecie dworskiey u- 
niieszczyns. 

Z212 mzytkow Angielskich, którzy snay- 
duia fie w niew. b Frańcuzkiey w Gwadelupie, 
90 przyjęło służbę Francuzką. 

Alder nan Anslny zoftał obrany Lordem 
prezydent: m Londvnu. 

Podług doniefień z wschodnich Indyy, 
żniwa w Karnatiku przez niedolłatek deśzczw 
bardzo niepomyślnie wypadły, co grozi tam 
tak wielkim głodem, iaki był przed 25 latami, 
Ztzy przyczyny w Madras polłanowiono kom- 
miflya do zbierani składek na zekupienie ry- 
żu, dla cierniących niedotatek. 

Pani Kataloni z przyczyny iey Śsiewa- 
pia odbiera tikże teraz na teatrze Edioburgskim 
powsze:hue pochwały. 

W Deal rak bił wielki przybysz wo- 
dy, ialiego neyft rfi ludzie nie pamiętali. Kor- 
weta jedna ut tęła tamże 2 wszyfikiemi na 
niey hedgcemi lucźmi. 

Lord W hitwert 
Canning, Sekreterzem ft nu, które dało po- 
wod da wielu pogłosek. Niektórzy mowi'i o 
otwarciu układow o pokoy; inni twierdził , iż 
będzie posłanym do Portucali albe Reflv>. 

Około 2000 maytkow w Lond n.e i por- 
tach Angielskich , ofiarowali usługi swoie dla 


miał naradzenie z P. 
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Sprowadzun:: floty Dutskiey do portow Aa- 
gielskich. W Chatam i Skernes poczyniono 
iuż przygotowania do przyięcia tloty Duli- 
skiey., Liniiowe okręty maią bydź zaprowa- 
dzone do Sherńes, a muieysze woienne ckrę 
ty zoftaną w Blackftakes. 

P. Phipps, brst Lorda Mulgrawe, po- 
płynął do Kopenhagi, 

P. Rychard Strachan cbeymuie znewu do- 
wodztwo nad florą Kanałową. 

Lordowi Cathcart przeznaczaią order pod- 
więzkowy. 

Z Kiel d. 26. Października. 

Dzien.ik rządowy zawiera co naltępuie: 

» Kopenhaga k pitałowała, Flota Angli- 
kam wydsna zoftał:, Już raz wymierzony ; 
iakkclw iek atoliieft przykry, monarchiia Duńska 
doznuiła iednak w dawniezszych czasach więk- 
Bzy ch nieszczęści one pokonała, Jakież dla Danii 
były czrsy po Brihu Ejeged? i potem ped 
VW »łdemarem drugim? |.keż po E-iku Men- 
weć? i potem ped Waldemarem III. i Królo- 
wą Malgorzata? Jakież po Fryderyku pierw- 
szym? i potem red Chryfłyanem trzecim ? Ja- 
kież pod Ciryftyanem IIL. w roku 1526, 1627, 
1643 t 1644? i potem pod Fryderykiem III. 
roku 1658 1 16591 poźniey ? Jakże była wiel- 
ka nasza fl ta? 9 okrętow , a których 2 nie 
były zdatne do wyyścia na morze i byliśmy 
na ow czas od Reffyi zagrożonemi; jakże by- 
ła wielia w roku 1733? zaledwo mielismy 
fireżuicze okręty. "Tum gdzie nafi przodkowie 
znaleźli ratunek, znaleśdż go i my potrafeniy, 
i cieszyć fię kiedyś będziemy Szczęśliwem 
rzeczy ukończeniem. Przez odwagę , święto- 
bliwą wierność, wytrwałość i niewygasłą 
miłość do Króla i oyczyzny odzyskali nafi 
przodkowie ntracone kraie i przez krwawe u- 
fiłowania nabyli nowych korzyści. Odwaga 
wzrafta w trudneścisch, wierność doświadcza 
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fię w niebezpieczeńftwach , wytrwałość nie 
bywa przez żadne klęski wzruszona, amiłość 
do oyszyany tem więcey fię sapala, im wię- 
cey oyczyzna cierpi.  Nafłępuijce czyny, 
których prawdy nie można zaprzeczyć , wy- 
fiawią publiczauści nieprzyiaciela , którego 
rozbuyniczey chuci uyśc nie mogła piękna 
prowincya Danii, a w którego pobiciu do- 
świadczone bydź maią nasza odwaga, wier- 
Bość, wytrwałość i miłość do oyczyzny. 

W. środku miefiąca Sierpnia Porucznik 
Steffens gosłany był do dowodzącego w Ka- 
penhadze. Jenerała majora Peymanna z litem 
od j. Królewiczowskiey Mci Naftępcy tronu 
w naftępniącey treści: — ” Jakkolwiek nieprzy- 
iemno ieft pomyśłeć o podobieAltwie poddania 
nieprzylacielowi Kopechagi; iakkołwiek mało 
fię tego obawiam pod W Pana dowodztwem, 
uznaję jednak za potrzebne oznaymie W Panu, 
iż isft wolą i rozkazem Króla Jmci, ażebyś 
W Pan w przypadku — czego Boże nie dopu- 
szczay — gdyby Kopenhaga doftsć fię miała 
nieprzyiacielowi, przed oddaniem miafta flotę 
spalił, gdyż J. K. Mość z dwoyga złego obie- 
ra mniej sze, i w tzeczy Samey mnieysem ieft 
w oczach J. K. Mci złem widziee spaloną flo- 
tę, niżeli oddaną w ręce nieprzyiaciela , i dać 
przeto cdnieść zwycięztwo zuchwałości, któ- 
rey żaden z poddanych [Juáskicb nie aniefie. ,, 

Pu trudnościach, dla uniknienia 
krążących nzielskich okręrow , doftał fię na- 
konies Porucznik Steffens na Zelandyą i zbli- 
żył fię aż o półtory mili od Kopenhagi, gdy, 
lubo przebrany , zatrzymany od nieprz; iaciel- 
skiego podiazdu i zaprowadzony zoftał do 
głowney kwatery nieprzyiacielskiey. Nim 
iednak doprowadzeny był do główney kwate- 
ry zviszczył lift Naftępey tronu. Nieprzyia- 
ciel czynił z niego bsdania, i żądał aby mu 
lifty oddał, lub powierzone sobie alecenie vb- 


wielu 


U 
iawii}, Na odm :wia:4cy o Ipowiedź pogroził tortu- 
ra mi; roz nyślił fię iednaki nie uskutecznił s wey 
groźby, als w kilka dni posłał Porucznika Stef- 
fess n flstę, glzie byt aż do zawarcia kapi- 
W.czafia tam iego bawie- 
nia chciano go uwieść, aby fbit fi; wiarołom 
cą względem Króla i oyczyzny, i przyjął służ 
bę Angi: lską. 

Nieprzyiaciel zabrał kilka set jsńcow czę- 
ścią z pospolitego ruszęc a , częścią z myt- 
Tych kazał na swoią flotę zaprowadzic 


tułacyi trzymany. 


kow. 
i wbrew zwyczaiom woyny, wbrew wse-l 

kiey ludzkoś:i rozłożył w armatnych łdziach 
i bombowych ftatkach , które naszą flotę atra- 
kowały. Ink byliśmy przymuszonemi wł-s- 
nych naszych zabiiac ludzi. Prawdą nielety 
jelit, iż kilkunafu takowych jeńcow zn:ydo- 
wiało fig takže na Angelskin okręcie, który 
nasze orm tie łodzie portrzeliły i zatoniży, 

Z marz, rzucał także nisotayiaciel bam- 
by do miafta; niektóre z nisb nie bopękały, i 
gd; ie potem rewidow:no, znaleziono w nich 
z szkłem mieszane ładunki. Podobny sposob 
zapriwiiuia bomb ieit tylko Auglikom wła- 
Siwy. 

Znąyduią fig pomiędzy Anglikami szli- 
ch «nie myślący wszelkiego flopnia cfficerowie, 
którzy lubo słuchać muszą rozkazow, czuią 
je'nix isk niezodziwą iet wyprawa przeciw 
Zelandyi i iak nies'asznych muszą dopełniać 
zleceń. Rożui fię -toli od nich Admirała Gam- 
bier b.qderowy Kapit:n Popham, Człowiek 
tęn, po odlzniu Anglikom, na mocy kapitula 
cyi, Holmu i flsty , ft.rał fie naśladować zu- 
pełnie w prawnego łątrow berszta, Jakoż u- 
mie przedziwanie iego grać rola: między inne- 
mi rozkazał w imienia dowodzącego Admira- 
łą wszyftkię okręry i łodzie, które na warszta- 
cie leżały, porąbać; daley zniszczyć o- 
gniowa machinę, Ge. choć te rzeczy nie wcho- 
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dzą do kapitulacyi; lecz to w cale go nie 
obchodzi. W kapitulicyń zabezpiececna ieft 
własność prywatni; on ieduak zawiera bardzo 
wiele prywatnego matzryału okrętowego, któ- 
ry z niedoftatku mieysca za pozwoleniem rządu 
był w Holmie złożony , a co większa kazał 
cieślom własne ich narzędzis pozabierzc, któ- 
re dla codzienney pracy zoftawiali w Holmie. 
Dożorcy Holmu uczynili w prawdzie mocne 
przeciw temu przełożznia , że to przeciwi fię 
Kkapitulacyi; lecz Kapitan Popham swoie zobi, 
Wszyltko co może zabiera, czego uie może, 
piszczy. > 

Przysłowie niefie: "Swoy swego iubi. 
tik teź Kapitan Popbam znalazł godnego po- 
mocnika w nieiakim Dunbaru, dowodzcy Am 
gialskiego okrętu, Człowiek tia dspomzsgaią- 
ty ribufiowftwa Pophimowi, dowudził prze- 
szłey zimy Angielską fe: ty Actrin i w|lział 
fię bydź zniewolony , ponieważ bardzo był ie- 
go okręt uszkodzony. zawinąć do Kopenhag- 
Na iego żądanie zoftału freg: ta 
W czafie iay wyporządzóna 
dozniwął tenże, iak lud  wszel- 
kicy ol nas grzeczności i g $cioności , które 
rozu niehśmy bsdź wiani poddanym przyia- 
cielskiego mocarftwa; pozwolino także kapi- 
tiuowi przechodzic fię codziennie po Holmie» 
tak iżbeż naymnieyszego podeyrzenia obeznał 
fię z wszyftkie'ni tu orządzeniami. Gily okret 
wyporządzony zołał, opuścił Kopenhagę z 
oświadczeniem naywiększey wdzięczności za 
czynione mu łaski i d204 pomoc; wdzięczny 
tea człowiek ieft dziś naypierwszym, k:óry 
do pomaga i informaie Popbama , aby nic iego 
niszczącey nieuszłn ręki. Lud Angielski nie 
poszczyci fię z tami dwiema ludzmi; le:z mi: 
pifterium uzuą ichiako dopsłniaiących jego ze- 
wiarow.,; 


skiego portu. 
wyp-trządzona, 
rownie 


| 


DODATEK 


D © Noa "86 


um = 


Z Rzymu d. 16. Września. 

D. 29 odprawione tu zolłały w pałacu 
Quirin:l doroczne egekwie za Piusa VE J. 
Swiętebliwość znaydował ligę z 22 kardynała- 
mi na mszy żałobney, krórą odprawił kar 
tyna D ria, biskup FrasKiti J. Swiętobli- 
wość udzielił petam edput. Tukież sano od- 
prawiło fe mb żeńftwo w kościele Waty- 
kanskim , gdzie spoczywa ciało Piusa VI. przy 
grobe SS. Apoftotow, n) którym znaşdował 
fę Xżę Baschi, sypowiec zmarłego Papieża. 
W. gi Kardyujł Romuald Braschi, sekretarz 
do brewow, drugi svnawiec wspomsionega 
Pa;eż:, odprawił Żułobną mszą, na ktlrey 
znaydowało fię 22 kardynałow. 

Kardynał Jozef Albini, mianowany przez 
J. Swiętobliwość protektorem zakonidąKartu- 
zow, udał fe d 25 Sierpnia do kościoła Pan- 
py Maryi Anielskiey , dla obięcia tey godno- 
ści, i był we drzyiach kościoła od Qyca Pa- 
rysa, jenerała Zakonu, i przez wszyftkich za- 
konnikow przyięty. 

Z Hamburga d. 2. Października. 

Rozchodzi fię pegłcska, że Anglicy o- 
głcfili w zamknięciu wszyfikie obce os dy, i 
że wydali rozkaz do zabierania maytkow z 
wszyfikich okrętow, które na morzu będą 
napetkane. 
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Mowią , iż Intendent Bellewill miał d- 
go Września udac fię z Henoweru do Gettin- 
gi, w celu mianowania w imies:u Króla Weft- 
falskiego tymczasowey kommiflyi do urzą- 
dzenia kraiow Gettingi i Grubenhagen. 

Biega pogtosk: , że Anglicy zaczęli roz- 
bierać w Kopenhadze batterye trzech koron, 
Prowetejn i Quihtus , rownie lak cytadejlę 
Krcnenburg, 

Minifter Roflyyski, który od przybycia 
Anglikow do Danii znaydował fię w Slagersee, 
miafteczku Zelandyi, powrocił do Kopenhagi. 
W czalie oblężenia używał wszyftkich sposo- 
bow do poiednania Danii z Anglią. 

Z Hawanny d. 13. Lipca. 

D. 9. wydany tu zoftał rozkaz do przetrzę- 
sania wszyftkich towarow na celney kamerze 
i zatrzymenia Angielskich, Rozkaz ten u ku- 
teczniony iuż zoftał, Wszyitko co fię w Eu- 
ropie dziele względem Angielskich towarow , 
ma także bydź w zachodnich Indyach wyko- 
nane. 

Z Gothenburga d. 30: Września. 

Dziś oczekiwany tu iet H-abia de Dille 
z Xciem Angoulem z Karlskrony. Udaią fię do 
Anglii. 

2 Hanoweru d. 6. Października. 
Jutro tayoy Radca Pauer i bardlowy 


i7 
Radca Areswaldt przedlięwezmą pcdroż do 
Berlina. 

W Brunświku Jenera? Rivaud, rządcz 
Brunświka, oznaymić w dziennym rozkazie 
pod d, It. m. rozkazał, aby Francuzkie i 
sprzymierzone woyska, przechodzące przez 
kraie Brunświckie , zachowały naywiekszą 
karneść, poniewaź te kraie ftanowią częśc 
królettwa Wefifalskiego. 

Rozmaite Wiadomości, 

Zachodzi znowu obawa aby Anglicy n'e 

chcieli poczytać Zelimdyi za kray zdobyty i ob- 
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wyspy niedaleko Zelandyi leżące. 

W Rotterdamie grubo niedawno z Angli: 
kow zażartowano, U'iłowali ua Rotterdamski 
jirmark w prowadzic znaczną ilość towarow 
Angielskich; policya, do którey to doszło 
wiadomości, sama ieszcze dopomogła Angli, 
kom ; lecz iak tylko towary wyładowali, za- 
raz skonfiskowane z. fiały. 
szkody do 18ml. zł.h I. 


Anglicy ponieśli 


„Amerykanie nie chcą fle dać wiecey An. 
glikom uwodzić; rząd Amerykański wyzna: 
czył 4 dni tylko czasu Angielskiemu min fte- 


chodzić lię z nim po nieprzyiacielsku , ponieważ 
„ rząd Duński nie potwierdził kapitulacyi. Za 
czenają także napaliowac kiihnen, Falfter i inne 
£ = IBEWE 


rium do oświadczenia fię czyli chce zrzec fię 
prawa przetrząsania Amerykańskich okrętow 
lub nie. - 


Dnia 27 Octobra r.b. o godzinie 9ty z rana w Chałmskiey dyftryktowey kancelbryi 
tamtey:*ze mieyskie czapowe od piwa, wolki i miada na res jeiea ad Igo 9bris r. b, do cfta- 
mego Boris 1308 aaywięcey daiącemu wypuszczene bedzie, gdzie ochoczy licytowania na 
Gzień rzeczony llanąc i Totą część płeti fisci tego dochedi [621 ryh, 52 kr, przed licyracyą 
iako wadium złożyc W Krakowie d. 12 Octobris 1897. 


Dnia 29 gbra r. b. będą w mieście Krasnoftaw na retiszu naltępuiące mieyskię d.chody 
przez publiczną licytacyą w arendę wypuszczone” 

4) Propinacyą wodki za fiskalną cenę g2al ryh. i 

2) Czopowe za fiskalną cenę 3211 ry ú. na rok 1 cd í gbra r. b. do eftatniego Sbra 18 8. 

3) Prawo łowieni: ryb w rzece Wieprz*w mieyskiey granicy za fiskalna cenę 25 ryń. i 
ądowe ną całey tey rzece, za fiskalną cenę IS ryń. na $ lata to ieft od 1 gbra r.b. do kch- 
ca Bhra ISIn, — chcący lieytować na wspoimnionym duiu. z [o proceniewym Vadium w 
Arasnoftawie znaydowac fię maią, W Krakowie d. 12 Ovtobra 18 7. 


Per Magiftratam R. U. M. Cracovie medio przezzneis edicti notum redditus diversa vinna 
judai Heimann Klein pro riaapud Biaade Cifi nirie sub N-o. 123 repofitu „ad intantiam jukei Sa- 
Jomonis Fische] per publicam lictatronem die 26 Goris a. ©. hora 9 mit, Czlimirie sub ^ro. 128 


celeprandam disvenda efle. Omaoes itaque emendi cupidi ioviantur, ut dicto ia loco & termi- 
uo compareant. $ © 

Gollmayer, 

Krzyżanowski, 

Łofeinski, 


Ex Confilio Magiftratus R. U. M. Crscav, 25 7bris 19 +7. 
hoivalski 

Na dnia 20 g-a r.b, będzie o godzinie 9 z ran w mieś:ie Anirychowie w cyrkuie My- 
Śśleniskim przez puoliczaą lhcytacyą wkancel:ryi D „mimkalasy wa dworze , czesciami lub o- 
gółem Lasu morgów 50, ktoby sobie życzył w cześniey wiedzieć niektóre kondycye tey prze- 
darzy, ma fię udac do Jmć Pana Meatelskiego Inftyciiryusza tamże mieszkasiącego. 

C.K. Sady Szlacheckie Krakowskie Gulicyi zachodniey Panu Jakóbowi Libiszewskiemu 
t Pani Brygicie z Lutosławskich Sielski wallyftencyi męża i opiekuna Jozefa Sielskiego nie” 


X =raGaz N 
przytomuym ,, Edyktem ninieyszym wiadomo czynią : źe Pan Pius Reciborowski tak swoiem 
iaka i rsnych po s. p. W oyciechu . Raciborowskim współsukceflorow to ieft Ludwika Java, 
W imęeatego, Adimas R:ciborowskich, -tudzież Pauliny z Raciborowskich Gawroński i Eleouc- 
ry RE skich Witosławski imieniem iako pełnomocnik czyniący, USądow tych— o 
zapłacenie tylląca dikatow w złocie. hollencerskiem — żałobę na nich, tudzież na innych po- 
zwan (h, iato to: na małcletnie Gzieci po ś.p. Macieiu libiszewskim pozofłate, to ieft, na 
Jena, fuinacego i Antoniego Labiszowskich, niemniey na Jozefę z Libiszowskich Rosciszewską 
w afleltency: matkii opiekunki Zobi Libiszowski i współopiekuna Edmunda Brzezińskiego , 
procz tego na Jana Niezłotshssiego i małoletnich po Ś. P, W oyciechu Nieziołyńskim , toieft: na 
W kiorya Hyppolca i sæ cszkę Nieziołyńskich w sflyftencyi onychże opiekuna Jana Nie- 
ziałyński:z0, załobę poust, I o ponoc Sądu ile sprawiedliwosc wym*g1 prolif. —— Gdy zaś 
S.dy te zjwzyczym: ich w krau obcym bąwienia onymże Adwokata tuteyszego Zarzeckiego 
z wh Szkody i ich kosztem zaliępcą polłanowiły , z którym proces ten fłosowuie do uftawy. 
sad soy ps C.B. pabllwa dziedziczne przepiszney rozpccznie fię i ukończony będzie; cmi 
preie Edyktem mnieyszym tym końcem upominają fie: ażeby wczafie przyzwoitym to jeft dnia 
15 (Grudn'a r. b. sami ftsnęli» albo ieżeli takie maią prawa swego dowody , te zaftępcy wy- 
znacznemu wczesnie przesłali, albo nakoniec innego sobie patrona obrali, tego sądom tutey- 
Szym wymienii 1 podług przepisu tych Środkow prawa używali, które do swey obrony za 
na: shuteczni'ysze «sądzą; inączey bowiem wszelką niedogodność z zaniedbania wyniknąć me- 
gac; samby soebie podłue opiewu GK. praw przypisać winni byli. 
Pd siebytneść Jego Excellencyi JW. Prezesa. 
Berńard Dwernicki Kuns. Apell. Trybanału. 
Joklberg. 
Akasnamiiler. 


Z Rady C. K. Sądow Selacheckich Galicyi Zachodniew. 
W Krakowie dnia 14ge Września roku 1807- 

e Mąqkolski. 

C. K. Sądy Prowincyonalne Szlacheckie Lùbelskie w Galicyi zachodniey, Panu An- 
toniemu Rudzihskiemp ninieyszym KEdyktem wiadomo czynią , że Maryanna z pierwszego 
małżeniiwa Młyńska drugiego Rzewuska, dzieci matoletnich po zmarłym Alexym Młyńskim 
opiekunka, wriz z K*raniem Sosnowskim współopiekunem , przeciwko niemui Kazimierzowi 
Dłnżewstiewu oto, ażeby du zapłacenia summ 4000 czer.zł. i 5000 czer, zr. w złocie hclleu- 
skim ważnym c.s. c. niccdwotuiąc fię ieden Jo drugiego przynuszenemi zeftali, do Sądu tego 
żałobę podali, 1 pomocy sądowey dopraszali ñe. —— Gdy zaś te Sądy dla iego niewiauo- 
mego mieszkania tuteyszego sądowego Adwokata Ratyńskiego za obrońcę z jego szkodą i 
kosztem uftanowiły, z którym wspomnicna sprawa, podług przepisaney dla Galicyi Zacho- 
dniey sądowey ulławy prowadzona i ukończona będzie; on przeto ninieyszym Edyktem na 
pomine lię, ażeby nadzień 24 Liftopada r.b. godzinę 9 zrana wtym sądzie do dańn:a excep 
cyi ftawit fie, i ufłanowioneniu „dla fiebie obrońcy dokumenta i dowody swey sprawy od- 
d:ł, lub inrego Adwokata sobie za obrońcę obr ł, t go Sadowi wymienił, ito z prawa 
czynił, ce do obreny swey sprawy za użyteczne osądzi, by sprawy swey niezariędbał , 
gdyż szkodę mcże jaką ftąd wyniknąc mogącą, samby sobie przypisać winien był. 

Dan w Lublinie dnia 17 Sierpnia 1907. 

| Sakob Kulczycki. 
w PZA 
J-G. Reinl, 


Smetana. Z Rady C K. Sądow Szlacheckich Lubel. Galicyś Zachodażcy. 


s Klimaszewski. 
Per Magifratum Cæs. Reg. Urbis Metropelis Craceviæ netum reditur, domum poft olim 


Judzun H ji perccowa relictam in Vicco Jnaścico sub Nro 193, fitam cd fl. rhn. 153 xr. 45. 
udienaliter æftimatam medio publice Łicytetionis die 19 Ncvembris a. c. hora g a meridie hic 
Judi 1] celebrznda erga Srquent:s Conditiones dSvenditum jri: 


1420. Omnes Emendi Cupidi decimam partem æftmationis ante Licitationem inhoandum pro 
wadio deponere, tUm Vuro 


oco, FWtrus Sutor remanens Tcii pretiuw paft finitam Licitationem intra 14 dies'xd De- 
pofitug judiciais Comycrtare debet, secus alius terminus Licitationis impeafis atque perieule 


X TAR X 


ejus præscriberetur-— O naes itaqu: Fmendi Canidi dicto loco atgu2 termino comparent —=— 
Creditores viro hypothecarij non expectando seorfivis adcitationes , przetenfiones suas ad protno- 
cullom Licitationis insinaent szcus nulla eoru n circa dispattitionem preti} licit baberetur ratio. 
Gollmayer. 
Krzyżanowski. == 
Łodziński, 
Ex Confiio Magiftratas Cracovieniis die 18 Septembris 1807. 
Kvivalski, i 
Na dniu s4 Octobra t. r. puszczona bedzie plebania Jwanowice z tegorycznią krescencyą 
i prowentami w 3 miefiączną aręję do 2¢ Juiij 1943 Do tey dzierżawy chęć nniący niechiy 
fig na tym terminie w Jwanowicach zaayduią, W Krakowie d. 16 Octobra 1307. 


| 

Mag'ftrat Miafta C, K. Stołeczngo Krakowa, wiadomo czyni: iź juka rybna w rynku 
miafta ftoiące , niegdy M reina i Agnsszku Zreleństich własna, Zł. ryń. 125 sadownie osza- 
cowana, na żjdwie prawen pzzekonywalicezo jana Kantego Kusiewicza ni zas.okoleni» sum- 
my czem zł. 40 wraz z exvensdmi, gly w yierszym terminie dnia 23 Siarpnit r. b, "rzezna- 
cznnym , dla niezgł=szenia (iz licytuiących sprze:ltna nie byłi, tedy powrornie dnia 19 Liila- 
pada r. b. o godzinie 3 po vołudaiu przez pubiiczuą licytacyą tu w S,lzie pod naftępuiącemi 
warunkami sprzedaną będzie : | 

1) Riżdy chęc kupna maiący przed ż:częciem licytacyi Iotą częśc ceny szacu kowey 
iako zaftaw złożyć, zaś 

2) Przyszły nabywca cenę z licvtacyi wynikłą, albo w rą dniach pn skończoney ley- 
ticyi do depozytu sądowego złożyć, albo w tynż: czafie z przekonywuiącym Kuciewiczem 
o dilsze tey summy wypłacenie ułożyć fi; powinien będzie , ina'zey 

8) Nowa na expens i szkodę jego licyticya wyznaczonaby zo'tały tık lalece, że z'yby 
w natłępucy itqd wynikłey licytacyi mnieysza ilośc wypadła, coby dò sunny przeszizy z 
z licytacyi wynikłey zabrakło z własnego.d>dać byłby obowiązanym. — Wszvssv zatym 
chęć kupna maiący maią fię w mieyscu i czafie wyżey oztaczony m znaydować. — Wierzyciel» zaś ' 
zapisowi napominaią fe, ażeby nie oczekiwaiąc osobnych przywołań, praw swych w d czas 
licytacyi pilnowali, inaczey przy podziale summy z licytacyi wypadłey żad:n wzgląd na nie- 
zgłaszaiących fię miany ne będzie. 

Gollmayer. 
Łodzinski, 
Kozłowski. 
Z Rady Magiftratu ©. K. Stołecznego Miafta Krakowa. 
Dnia 28 Sierpnia 1307 roku. 
Kowalski. 

Z Magiñratu C. K. Stołecznego Miata Krakowa winieyszyn: do publiczney podsie fię 
wiadomości, iż sprzedanie gorney połowy domu na 2509 zł. ryń. oszacowansy d: Antoniego 
i Marysnny Kehlerow małżoskow należącey na ulicy Szczepańskiey pod N'em. 569 położo- 
ney „Z przyczyny "zapłacenia poditków pozoltałych ni g? ryńskie wvn szących, i zanied- 
bania reparicyi częś i domu, ogniem i niebespieczeliłwem zapadnionia fig grożącey dozwolo- 
ne zolłało; oczym fig chęć kupna maiących z tym dodatkien uwiadomia, iż do licvticyi dzień 
10 Liftopid? r. b. przed połałvien o godzinie 9 w tuteyszym Ratuszu przezn*czony iet, glzie 

I) Licytant 10 procentowym Vadium fię zaopatrzyć, i to przy zaczęcin licytacyi kom- 
miilyi oddać powinien. 

2) Obowiązany będzi: resztuiącą kupaa kwote lub w przeciagu dni 14 do sądu złożyć, 
albo fẹ z Kredytorami zaintab ilowanemi w tey mierze poroza:nieć , w ruszcie 

|. 8) Puwiniea będzie reparacyc potrze*ne od urzędu budownibz”za okazane poczynć, i 
niebczpieczeń(two grożące jeszcze t' ga roku ftarac fie oddalic, gdyż w przeciwnym razie na 
iego koszt licytacya wypisana zoftanie. O tym fię wszy”kich wierzycicłow na ten keni c u- 
wiadoinia, iżby fe na dzień przeznaczony tym pewniey ftawili, gdpź inaczey na mocy prze- 
pisow prawa w wypłacaniu kupna kwotv, na nich żaden wzgląd misny mie będzie. 

W Krakowie dnia 29 Września 1807. ł 


(Trzy dusieyszey gazecie zneyduie fig 2gi Dodatek. ) 


